SAFAR - Mod. 527 A e 527 B 


Valvola 

Tipo 

TABELLA DELLE 

V placca 

TENSIONI 

V schermo 

V catodo 

V pi. osc. 

V 5 

35Z4 

60 




V 4 

35L6 

100 

110 

6 


V 3 

12Q7 

70 




V 2 

12NK7 

110 

110 

2 


VI 

12TE8 

90 

55 

2 

90 



